Vicip^diA 


Lingua gesticuiatoria Gallica 



Scientia huius commentarii est dubia, prava, 
parumve descripta. 

Corrige et amplifica (https://la.wikipedia.Org/w/index.p 

hp?title=Lingua_gesticulatoria_Gallica&action=edit) 

si potes. 


ES -2 Latinitas huius rei dubia est. Corrige si potes. Vide {{latinitas}}. 


Lingua gesticuiatoria Gallica^ (Francice: langue des signes frangaise, LSF ) est lingua spontanea 
3.506.800 surdorum Franciae^ et 426.800 surdorum HelvetiaeJ 3 ^ Initium inventum est ab abbate Carolo 
Michael d'Epee anno 1760. Maxime linguistis interest qua eam scrutantur quod occasionem praebeat 
inquirere quod creditur natum esse linguae novae. Populus surdus erant separatim sibi, et plerumque 
systema gestu solebat communcandum amicos necessariasque et frequenter idioglossia evenerunt. 


Notae 

1. Langue des Signes Francaise (http://www.ethnologue.com/language/fsl) 

2. Deaf Population France (http://www.ethnologue.com/country/FR) 

3. Deaf Population Switzerland (http://www.ethnologue.com/country/CH) 

Nexus externi 


■ Situm Web (http://lsf.wikisign. 0 rg/wiki/Wikisign:Accueil) 


Receptum de "https://la.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Lingua_gesticulatoria_Gallica&oldid=2828063" 


Novissima mutatio die 22 lanuarii 2015 hora 09:32 facta. 

Nonobstantibus ceteris condicionibus hunc textum tractare licet secundum "Creative Commons Attribution-ShareAlike 
License". Vide modos et condiciones. 






















